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NEW DELHI,MONDAY,SIE 


विद्युत मंत्रालय 

___ अधिसूचना 

नई दिल्ली,15 जुलाई , 2014 
का . आ . 2190 ( अ) . दिनांक 17. 08 . 2006 को अधिसूचित मुख्य वैद्युत निरीक्षक एवं वैद्युत निरीक्षकों की अर्हताएं, शक्तियां 
और कृत्य नियम, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 162 की उप - धारा (1) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा उपर्युक्त नियम में उल्लिखित अर्हता एवं शर्त को पूरा करने के अधीन , इस 
अधिसूचना की तिथि से, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ( डी . एम . आर. सी .) के निम्नलिखित अधिकारियों की , डी. एम. आर. सी . में उनके 
कार्यकाल तक मुख्य वैद्युत निरीक्षक एवं वैद्युत निरीक्षक के रूप में , नियुक्ति करती है: 


के रूप में नियुक्त 


क्रम सं . 

नाम 
1. | श्री संजय कुब्बा 

श्री जगदीश कुमार 
श्री राजेश चतुर्वेदी 


पदनाम 
वैद्युत अभियंता 
वैद्युत अभियंता 
वैद्युत अभियंता 


मुख्य वैद्युत निरीक्षक 


श्री अमरेन्द्र कुमार 
श्री अशोक तिवारी 
श्री विवेक अग्रवाल 
श्री मनुज सिंघल 


अर्हता 
बी .टेक. ( इले .) 
ए. एम . आई. ई. ( आई .) 
| बी . टेक . ( इले. ), 
प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक 
बी . ई. एम. टेक . 
बी . टेक . ( इले . ) 
बी . टेक . ( इले .) 
बी. ई. ( इले .) 
एम. ई.(कंट्रोल एण्ड इंस्ट्रक्ट. ) 
बी . ई. ( इले .) 
एम . टेक . 
(कंट्रोल सिस्टम ) 
बी. टेक . ( इले .) 
बी . एस. सी . 
इंजी . ( इले . ) 
बी . ई. ( इले . एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स) 


वैद्युत अभियंता 
वैद्युत अभियंता 
वैद्युत अभियंता 
वैद्युत अभियंता 


8 . | श्री श्रीनिवास अग्रवाल 


वैद्युत अभियंता 


वैद्युत निरीक्षक 


9 


। 


श्री अश्फाक अहमद 
श्री शैलेन्द्र कुमार 


वैद्युत अभियंता 
वैद्युत अभियंता 


10 . 


11. | श्री आशीष अरोड़ा 


वैद्युत अभियंता 
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उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 में दी 
गई प्रक्रिया के अनसार डी . एम . आर. सी . के अधिकार वाले क्षेत्रों में वैद्यत कार्यों, वैद्यत सं स्थापनाओं तथा प्रचालनरत वैद्युत रोलिंग 
स्टॉक अथवा डीएमआरसी के नियंत्रणाधीन/ डीएमआरसी से संबंधित कार्यों तथा सभी वैद्युत संस्थापनाओं के संबंध में शक्तियों का 
प्रयोग करेंगे और अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे । 

डी . एम. आर. सी . यह सुनिश्चित करेगा कि उपर्युक्त अधिकारी डी . एम . आर. सी . में उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में मुख्य 
वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक नहीं होंगे | 

___ मुख्य वैद्युत निरीक्षक / वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को वह प्रशिक्षण दिया जाएगा जो केन्द्र सरकार इस 
उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे और यह प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा | 


[01. Rİ. 42 / 3/ 2013– 37 . TUG 347 .] 

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF POWER 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th July, 2014 
S . O . 2190 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 162 of the Electricity Act, 
2003 (36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions for Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors 
Rules, 2006 notified on 17 . 8 . 2006 , the Central Government hereby appoints following officers of Delhi Metro Rail 
Corporation (DMRC ) as Chief Electrical Inspectors and Electrical Inspector in DMRC , from the date of this Notification 
till their tenure in DMRC , subject to fulfillment of the qualification and Condition mentioned in the above Rule: 
S . Name Qualification 

Designation 

Appointed as 
No. 
Sh . Sanjay Kubba B . Tech (Elect ) 

Electrical Engineer 
Sh . Jagdish Kumar AMIE (I) 

Electrical Engineer 
| Sh . Rajesh Chaturvedi B . Tech ( Elect), 

Electrical Engineer 

Chief 
Certified Energy Auditor 

Electrical 
| Sh . Amarendra Kumar BE, M . Tech 

Electrical Engineer 

Inspector 
Sh . Ashok Tewari B . Tech (Elect ) 

Electrical Engineer 
Sh . Vivek Agarwal B . Tech (Elect ) 

Electrical Engineer 
Sh . Manuj Singhal BE (Elect ) 

Electrical Engineer 
ME (Control & Inst) 
| Sh . Shriniwas Agrawal BE (Elect) M . Tech (Control Electrical Engineer 

Electrical 
System ) 

Inspector 
9 . Sh . Asfaq Ahmed 

B . Tech ( Elect) 

Electrical Engineer 
10 . Sh . Shailendra Kumar 

B . Sc Engg ( Elect) 

Electrical Engineer 
| 11 . Sh . Ashish Arora 

| BE (Elect. & Electronics) 

Electrical Engineer 


7. 


The above mentioned officers will exercise the powers and perform their functions in respect of electrical 
works , electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by the DMRC or in 
respect of works and all electrical installations under the control of DMRC /belonging to DMRC as per the procedure 
provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply ) Regulations , 2010 . 

DMRC will ensure that above officers will not be the Chief Electrical Inspector and Electrical Inspector in 
respect of the work assigned to him in DMRC . 

The persons appointed as Chief Electrical Inspector/ Electrical Inspector shall undergo such training as the 
Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of 
the Government. 

[F .No . 42/3/2013-R & R ] 
JYOTI ARORA, Jt. Secy . 
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